Nouveau 






INTRODUIT 


Nouveau 

MODELE 

BIO 

LOW 
PROFILE 
TOOL 
BOX 



Peut s'utiliser comme trousse d'urgence dans une auto ou dans une 
embarcation. Se range en-dessous de la plupart des sieges de 
camionnetes. Cloisonne au fond, ce coffre peut contenir un jeu de douilles 
1 / 2” avec rallonge, un vilebrequin et un manche articule. Fini email 
acrylique rouge clair ultra-resistant. 

DIM. EXT^RIEURES. EMBALLAGE DE 6 

19" x 6” x 3 1/2” POIDS BRUT ENV. 22 LBS. 



Nouveau 

MODlLE B87 

"Add-a-Drawer" 

CABINET A ROULETTES 



VERSATILITY Voici les 
caracteristiques qui ont 
place les cabinets a 
roulettes Beach numero UN 
chez les professionnels. 8 
tiroirs standards plus la 
caracteristique "ADD-A- 
DRAWER”. Voir au verso 
pour description au 
complet. 

DIM. EXTYRIEURES: 

18” x 27” x 42” 

INC. HAUTEUR DES 
ROULETTES) 

4 TIROIRS: 

11 1/8” x 16 1/2" x 2” 

1 TIROIR: 

24'' x 16 1/2” x 2” 

2 TIROIRS: 

24" x 16 1 12 " x 2” 

1 TIROIR: 

24 x 16 1/2" x 6" 
ESPACE INFERIEUR: 

17” x 27” x 11 1/2” 
POIDS BRUT ENV. 150 LBS 


MODELE 

COFFRE DE MECANICIEN B96 
A 9 TIROIRS 



"L'organisateur”, tiroirs de 
surplus et espace accrue 
particularisent ce coffre. 
Muni de 6 tiroirs pour 
ranger aisement les outils, 
avec 3 tiroirs ultra-larges 
en plus. Incluant plateau 
portatif et un compartiment 
double a douilles. Panneau 
avant se verrouillant a la 
clef. Fini email acrylique 
rouge clair ultra-resistant. 
DIM. EXTYRIEURES: 

26” x 12” x 15" 

6 TIROIRS: 

11"x 7 1 12 " x 1 3/8” 
2 TIROIRS: 11” x 23” x 
2 ” 

1 TIROIR: 11” x 23" x 

3” 

EMBALLAGE INDIVIDUEL 
POIDS BRUT ENV. 72 
LBS. 


Nouveau MODELE B89 

"Le Professionnel" cabmeta 

Roulettes 



Muni des memes 
caracteristiques que le B87 
mais avec une pleine 
capacite de 12 tiroirs. 
Contient des tiroirs de 2”, 
4” et 6”. Les 4 tiroirs 
superieurs sont cloisonnes 
pour une meilleure 
repartition des outils. La 
profondeur differente de 
ces tiroirs permet meme 
d'y ranger de I'outillage 
electrique. Le panneau de 
protection avant muni 
d'une serrure a cylindre (2 
clefs) assure un verrouillage 
a securite maximum. 

DIM. EXTYRIEURES: 

18” x 27” x 42” 

(INC. HAUTEUR DES 
ROULETTES) 

4 TIROIRS: 

11 1/2” x 16 1/2” x 2” 

5 TIROIRS: 

24” x 16 1/2” x 2” 

2 TIROIRS: 

24” x 16 1/2” x 4” 

1 TIROIR: 

24” x 16 1/2” x 6” 

POIDS BRUT ENV. 177 LBS. 


BEACH INDUSTRIES LIMITED, C.P. 400, 80 EST, RUE LORNE, SMITHS FALLS, ONTARIO, CANADA. Tfi..: (613) 283-4242, TELEX 053-3021 









































MODELE 272 

Dim. approx.: 

24" x 16 1/2" x 2" 
Emballage de deux 
seulement 

Poidsbrutenv. 15 lbs. 



MODELE 274 

Dim. approx.: 

24" x 16 1 /2" x 4" 
Emballage individuel 
Poidsbrutenv. 10 lbs. 


"Voila la 
difference 



MODELE 278 

Dim. approx.: 

24" x 16 1/2" x 8" 
Emballage individuel 
Poidsbrutenv. 14 lbs. 



NOUVEAU MODELE B87 
DE BEACH AVEC 
L'EXCLUSIVITE BEACH 
"ADD-A-DRAWER" 

-tel qu'illustre: standard 8 tiroirs. Des glissieres additionnelles 
soudees a chaque cote du cabinet permet d'ajouter facilement 
des tiroirs supplementaires de 2" 4" ou 8" de profondeur. 
Combinaisons allant jusqu a 12 tiroirs telles qu'illustrees ci- 
dessous. Peut-etre commande qu'avec les 8 tiroirs standard 
seulement. Les autres tiroirs doivent etre commandes 
separement. Se deplace aisement au besoin sur des roulettes de 
4". Acier phosphate fini email acrylique rouge clair ultra-resistant. 



Un cabinet-roulant B87 
standard plus une paire 
de tiroirs N° 272. 


Un cabinet-roulant B87 
standard plus 2 paires de 
tiroirs N° 272. 



Un cabinet-roulant B87 
standard plus deux tiroirs 
N° 274. 


Un cabinet-roulant B87 
standard plus 1 tiroir N° 


278 . 














































































